Statistics of visits of the VIVC - June 2013 
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Day > Number of visits  [UNNNNRSGEST Hits | 


01 Jun 2013 148 1,746 2,141 43.64 MB 
02 Jun 2013 180 2,394 3,127 76.51 MB 
03 Jun 2013 236 2,120 3,147 77.49 MB 
04 Jun 2013 242 2,213 3,299 97.78 MB 
05 Jun 2013 189 2,382 3,249 93.16 MB 
06 Jun 2013 180 1,466 1,991 68.07 MB 
07 Jun 2013 216 1,673 2,896 74.83 MB 
08 Jun 2013 135 1,332 1,621 53.17 MB 
09 Jun 2013 150 1,269 2,178 63.91 MB 
10 Jun 2013 186 1,447 2,118 63.52 MB 
11 Jun 2013 186 2,065 3,244 68.02 MB 
12 Jun 2013 182 1,344 2,201 71.14 MB 
13 Jun 2013 206 1,746 3,420 85.41 MB 
14 Jun 2013 193 2,130 2,779 61.74 MB 
15 Jun 2013 130 1,687 2,341 49.79 MB 
16 Jun 2013 116 1,977 3,040 67.69 MB 
17 Jun 2013 205 2,644 3,797 69.50 MB 
18 Jun 2013 230 2,975 4,320 95.75 MB 
19 Jun 2013 177 2,231 2,918 82.70 MB 
20 Jun 2013 175 3,193 4,278 68.24 MB 
21 Jun 2013 195 2,402 3,085 47.52 MB 
22 Jun 2013 ILS 2,508 2,948 64.13 MB 
23 Jun 2013 129 1,540 2,579 77.95 MB 
24 Jun 2013 212 4,170 5,758 175.11 MB 
25 Jun 2013 189 2,487 3,971 85.91 MB 
26 Jun 2013 193 5,584 7,477 79.45 MB 
27 Jun 2013 207 2,170 2,849 71.65 MB 
28 Jun 2013 165 1,715 2,247 56.05 MB 
29 Jun 2013 136 1,217 2,022 46.09 MB 
30 Jun 2013 132 1,625 2,032 53.74 MB 

Average 178 2,181 3,102 72.99 MB 

Total 5,351 65,452 93,073 2.14 GB 
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Mon Tue Thu Fri Sat Sun 


Wed 


Day 
Mon 96.41 MB 
Tue 86.87 MB 
Wed 81.61 MB 
Thu 73.34 MB 
Fri 60.03 MB 
Sat 51.36 MB 
Sun 67.96 MB 


12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
UV V C CO0 D0 0 93 o 8 


Hous M us Rama 


105.71 MB 12 3,297 4,896 102.37 MB 
40.74 MB 13 5,156 8,032 148.54 MB 
21.89 MB 14 4,163 6,049 104.56 MB 
17.63 MB 15 3,385 4,779 109.39 MB 
58.52 MB 16 4,755 6,402 125.00 MB 
28.42 MB 17 3,549 5,335 159.14 MB 
92.85 MB 18 3,279 4,715 93.54 MB 
88.62 MB 19 2,901 3,972 121.40 MB 
125.01 MB 20 2,653 4,675 132.30 MB 
100.80 MB 21 2,323 3,374 77.86 MB 
89.26 MB 22 2,167 2,759 76.09 MB 
123.31 MB 23 1,694 2,123 46.74 MB 








Statistics of visits June 2013 www.vivc.de 


